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con Motores DIESEL GM de emergencia 


No permíta la paralización de su 
industria por causa de falla en la sumi- 
nistración de energía eléctrica. 


Instale usted un motor DIESEL 
General Motors y duerma tranquilo. 
Pida informes al Departamento de 


Energía Diesel en la General Motors 
de México, MEA ELIAS 
SOLDADURA ELECTRICA. í GALVANOPLASTIA ELECTRICA 


motores Sm COM 
DIESEL -I 


GENERAL MOTORS PIDA INFORMES HOY MISMO 


DEPARTAMENTO CONSULTIVO DE ENERGIA DIESEL. 


CAMIONES Y MAQUINARIA, S. A. ABASTECEDORES GENERALES, S. A. 
Revillagigedo 57 - México, D. F. 


Edison y Emparan - México, D. F. 
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- CONFERENCIA INTER-ESCOLAR Y CATEGORIA MAYOR 1949 x 


incomplet 
FF SIDE Backfield en TIEMPO, FUERA Bols „Iegaimente im s | J 
RN O — Noviembre 29 O Admisión $ 3.00 


d 5 yardas morimiento a j M. 
"d No hay anotación E L 90:00 hrs. 


POLITECNICO 4 CORTESIA DE: M. C. COLLEGE d 


GEN ERAL MOTORS DE MEXICO. AN 


2 Salvador Saldaña (a € 
41 Jorge Ortega € E A 
44 Francisco Lechón Y c BI Robert Schilling M c 
e Gera olen J e 59 Alfonso López Y [d 

erto Vázquez 
54 Juan Rangel -GI 20 Jhon Lectka 6 
c Hm GI 60 W. J. Sonnier ve 
59 Alfonso Valdez GI : Ñ 
78 Juan Salcedo GI SE a O S 
37 Victorico Fernández GD 63 Salvador Zavala G 
51 Luis Cervantes GD 
52 Jesús González / GD o Roata Bema E Y 
94 Ricardo Pérez Paul J GD 65 Don Goza G 
55 Fernando Mendiola 1i X 
62 Carlos Suárez / ^m" 66 - Gene Lepper S N 
-77 Aquiles Ramos TI 67 José Luis Rosales G \ 
79 Rafael Alvarado, n À z > 
85 Librado Avila ve " 93 Héctor González Inclán T \ 
65 Raúl Rábago iD 70 Ignacio Gainares T 
66 Alfonso Barera” TD FO Vicio? Mesni Sesa I & 
67 Daniel Carceller TD N 
46 Victor Bravo Al 72 Henry Stroka x V 
71. Uriel González Al a Y 
73 Rafael Geihzmann Al 43 Roland Howe | 
75 Francisco Gama / Al 7 3 k 74. Oscar Cruz t 3 
53 Enrique Bracamontes AD ] is Willi t 
2 - VISTA AEREA DE LA PLANTA - 36" Monis Williams 
72 Joaquín Zapata AD E A 714 
74 Ricardo Peart AD GENERAL MOTORS DE MEXICO EN LA 77 Roy Reich Y 
76 Raúl M. Bobadilla ^D . CAPITAL DELA REPUBLICA. 82 Roger Brothers A .- 
11 Alfredo Mota QB A E E A Lin $ $ 3 
12 Jaime Rodríguez Q. QB 83 Victor Manuel Ramirez A 
13 Sergio Cordero QB j «Don. 
A RM d s POLITECNICO | M. C. College | — ^ OFICIALES ose Melin te 
43 Carlos pus od Referee, Lic, Alfonso de Garay, Jf. 85 Gerry Muesenfechter A 
21 Manuel Vallar Umpire; Manuel Uruchurt 88 Charles Oli ^ 
23 Augusto Rojas f HBI $ BL > x d RA Pe Mrs me. 
25 Humberto de León HBI q Juex de Linea: ntonio Allen 11 Alejandro Esquivel TB y WB 
27 one Portilla e Juez de Campol Agustin Rubio i19 Renardo Lam TB 
39 Roberto Ibarra - E : Ñ 
93 Jas Moret y. HBI í E x S Fernando Rubio 14 E oso! Valds inos B 
26 Guillermo Chávez HBD ; ¡Locutor dei Sonido Local: Rafael de Solis R Feniadez Math TB 
30 Reynaldo Topete/ HBD " 2 4 3 15 Rafael Fernández ey 
^ podio Anu y HED Head Concha a, d. bikt a EACH Eon D Engin s dd ud ds Es 
PE a e onzélez urb Assistant de Backs: Dr Jorge Prieto A, $ Assistant Thuston Davis EE Y 
29 Aes Zamacona FB e Ho ee la FBA del INP | sb Manager: Ricardo Camargo Garza 13 Clyde Fluitt FB 
E z elegado; iuis Camelo 5 
e Re Ruiz f : ds Médico Oficial: Dr Hector Samuel Livero | Médico Oficial: Dr, Carlos A. Orellana 21 Roger Anderson FB 
ené Correa Anotador Oficial Ernesto Favel lores; "e y Blanei 
56 Alberto Ruiz / FB APUR ficial EA uc i Colores: pS Pe 31 Earl Wotaw FB 
88 Raúl de la Sierra FB Apode; “BURROS” M «d podo: AZTECAS 32 Eugenio Arriola FB 
y 


PRODUCTOS 


PRESO. FRIGIDAIRE 


